10 bin adet saman yangını zarara yol açtı 


Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan samanlık yangınında 10 bin adet 
saman ve 20 ton yem kullanılamaz hale geldi. 


Faravga mevkiinde özel bir şirkete ait olan hayvan besleme çiftliğinde 
samanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark 
eden çiftlik sahipleri yangına müdahale ederken durumu itfaiye 
ekiplerine bildirdi. 


Olay yerine gelen Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi 
yaparken takviye ekip olarak Taşova Orman İşletme Müdürlüğü 
Arasözü ve Erbaa Belediyesi İtfaiyesi eşlik etti. 


Yangın nedeniyle samanlıkta zarar oluştu. 10 bin saman ve 20 ton 
yem tamamen kullanılamaz hale geldi. 


Samanlık çevresini saran alevler, elektrik trafosu ve tarım aletlerini 
kullanılamaz hale getirirken, yangın hayvanların bulunduğu ahıra 
sıçramaması için çiftlik sahipleri büyük baş hayvanları oradan 
uzaklaştırdı. 


Yangın hala kontrol altına alınabilmiş değil. 


Konuyla ilgili yanan hayvan besleme çiftliğini ziyaret eden Taşova 
Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “ Bizim Taşova'ya ait Faravga mevkii 
dediğimiz, Taşova'nın kuzey kısmında bir ahırda talihsiz bir yangın 
vakasıyla karşılaştık. Sevindirici olan şu, herhangi bir can kaybı olmadı. 
Ama özellikle saman deposu olması hasebiyle ve yaklaşık 200 ton 
saman olduğu söyleniyor. Bir mal kaybı söz konusu. çokta zordur 
saman yangınlarına müdahale etmesi. Birkaç gün saman kısmı, depo 
kısmı kontrol altında alınması ve yangının devam etmesi tahmin 
ediliyor. 
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